FORMATOS DE CONTROL DE MATERIAL PARA LAS PRÁCTICAS ROTATIVAS DEL 
SEGUNDO CORTE 


Estimado usuario de laboratorio de fisica, los siguientes formatos tienen 
como fin el de servir como lista de chequeo para mantener un control sobre 
los materiales de las prácticas tanto en cantidad como en su estado al 
momento de recibir y entregar. 


Revise el material de la práctica que le corresponda, que esté completo 
y en buen estado, antes de usarlo y al terminar la práctica. 


Cualquier anomalía repórtela al docente y por escrito en la sección de 
observaciones del formato de control. 


Por favor diligencie todas las casillas. 


Gracias. 

FORMATO DE CONTROL DE MATERIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA 
uts FECHA: HORA: GRUPO: SUBG: 
PRÁCTICA: CAÍDA LIBRE RESPONSABLES 

MATERIAL CANT | RECI | ENTR NOMBRES COMPLETOS CÓDIGOS 
PLACA DE CONTACTO 
ELECTROIMÁN 
DISPARADOR 
CONTADOR S 


VARILLA CON REGLA 
BASES SOPORTE 
VARILLA SOPORTE 
MORDAZAS 

CABLES ROJOS 50 cm 
CABLES AZULES 50 cm 
BALÍN 
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OBSERVACIONES: FIRMA DOCENTE: 


FORMATO DE CONTROL DE MATERIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA 


uts FECHA: 


SENSOR POLEA + BARRA 


CABLE DE 6 POLOS 


CABLES DE 1m 


ELECTROIMÁN 


TRIPODE EN V 


BARRA SOPORTE 1m 


MORDAZAS 


MORDAZA CON GANCHO 


MASAS DE 50 g 


RESORTES HELIC 


CINTA MÉTRICA 


HILO EXPERIM 


CABLE SERIAL PC 


PC CON CASSY LAB + ADAP 
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HORA: GRUPO: SUBG: 
PRÁCTICA: : LEY DE HOOKE RESPONSABLES 
MATERIAL CANT | RECI | ENTR | NOMBRES COMPLETOS CÓDIGOS 
SENSOR CASSY + ADAP 
CAJA BMW 


OBSERVACIONES: 


FIRMA DOCENTE: 


uts 


FORMATO DE CONTROL DE MATERIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA 


DINAMÓMETRO 5 N 


BASES MAGNÉTICAS 


PESAS DE 50g 


TABLERO METÁLICO 


CUERDA DE EXPER 


нњ {њо [мүм 


TRANSPORTADOR 


FECHA: HORA: GRUPO: SUBG: 
PRÁCTICA: FUERZAS COPLANARES RESPONSABLES 
MATERIAL CANT | RECI | ENTR NOMBRES COMPLETOS CÓDIGOS 
DINAMÓMETRO 2 N 2 


OBSERVACIONES: 


FIRMA DOCENTE: 


| FORMATO DE CONTROL DE MATERIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA 


FECHA: HORA: GRUPO: SUBG: 
PRÁCTICA: ELECTRÓMETRO RESPONSABLES 
MATERIAL CANT | RECI | ENTR NOMBRES COMPLETOS CÓDIGOS 


VASOS DE FARADAY ( 


GRANDE Y PEQUEÑO) Е 


PLACA CIRCULAR 1 
CONECTOR 1 
BARRAS (PVC, 


ACRÍLICO, METÁLICA) 


VARILLA PARA TIERRA 1 


MULTÍMETRO DIGITAL 1 


ELECTRÓMETRO 
AMPLIFICADOR CON 1 
ADAPTADOR 


CONDENSADOR DE 1 
[nF] 


CABLES 3 


OBSERVACIONES: 


FIRMA DOCENTE: 


uts 


FORMATO DE CONTROL DE MATERIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA 


PC CON CASSY LAB + ADAP 1 


MULTÍMETRO DIGITAL 1 


FECHA: HORA: GRUPO: SUBG: 

PRÁCTICA: LEY DE OHM RESPONSABLES 
MATERIAL CANT | RECI | ENTR | NOMBRES COMPLETOS CÓDIGOS 

SENSOR CASSY + ADAP 1 

REÓSTATO 100 OHM 1 

CABLES NEGROS 7 


OBSERVACIONES: 


FIRMA DOCENTE: 


